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De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

overwegende dat de veiligheid van Groningers vooropstaat en dat het 
daarom ondenkbaar is dat de gaswinning na 1 juli weer omhooggaat; 

verzoekt de regering, te kiezen voor het veiligste scenario en uit te sluiten 
dat de gaswinning na 1 juli weer omhooggaat, 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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